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MM La consola de mezclas: DHD 525X 
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La consola de mezclas: 





Encoder para configuración del 
canal/Ganancia del canal 








Indicadores del estado de los buses 
auxiliares 








Botón de P.F.L. (pre-escucha) 








Display OLED de 16 caracteres para: 
nombre, funciones de encoder, 
iconos de estado y nivel de entrada. 
Ángulo de visión 3602 
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DHD 525X 





Botones de envío a 
programas/máster 








Botón de selección del canal para 
acceso a módulo central 








Indicador de “Channel on” 














Botón On/Off 




















Fader deslizante 
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MM. La consola de mezclas: DHD 525X 


Altavoz de pre-escucha/talback con 
amplificador integrado 























s Load default (botón pánico 
Selección de encoders para control p ) 


de encoders, ecualizadores... 





Snap shot (personalización) 











Mesa on 














Potenciómetro de pre-escucha 








Potenciómetro de botones 
programables GPIO 

















Display indicador botones — 
programables GPIO, PFL y ps 








monitorado locutorio 
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Ml La consola de mezclas: DHD 52SX 
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Extern 





DOM] 


Selector 





Micrófono órdenes 








a 


Potenciómetro de monitorado 


P-ograr 2 
control 
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Program 1 









Selección de monitorado 








Potenciómetro de auriculares control O 


Talkback | Talkback Talkback Talkback 






































Pronto 1 | Pronto 2 RDSI 1 RDSI 2 
Talk 1 Talk 2 Talk 3 Talk 4 
a a Botones talkback versidad 
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MM La consola de mezclas: 


Vista principal 











Display TFT táctil con diversas 
páginas de control 
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Ajustes de canales AUX 
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Vista principa 


DHD 52SX 
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Ve más allá 
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